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Ci'.oizcttc-Dcsnoyersjr6alisa un tres sensible progres en exprimant ainsi c0 :
C0 = a + /3 v/2 /'      '"     (r rayon de 1'arc de memes portee et montee) II distingua entre les ponts-route et les ponts de chemin de fer, mais non cntre un arc ct une ellipse de m6me su-rbaissement.
Art. 5. — Formule empirique proposee e0 = « (l + v/2~a) f-a cst un coefficient num6rique dont voici les valours :
	Ponts sous			
Valours				Valeurs
do		chemin de fer a :		de
	route	M         _,          immi		
a		voic uormalc	voie   etroite	a.
0,12	Limito inforiouro			0,12
0,13				0,13
0,14			Li mite inferieure	0,1.4
0,15	Bonne moyonno	Li mi to inferieure		0,15
0,16				0,16
0,17			Bonne moyenne	0,17
0,18 0,19	Limito superiouro     ) n 1                 > Bonnes moyennes			0,18 0,19
0,20			Limito supcricure	0,20
0,21		Li mi to supdrieuro		0,21
Si les matcriaux sont excellcnts, on se tiendra au-dessous des « bonnes moyonnes » ; si mdrliocres, au-dcssus.
On est d6j{\ timido aux limitcs sup6rieures, bientot poltron au-dela.
On est clejA hardi aux Hmitcs inf6rieures, bientot tcmeraire en-cleca.
II est quelquefois pcrmis d'etre hardi, m6me tres hardi : mais il t'aut savoir qu'on 1'cst.
Cos valeurs de « sont justifies dans I'annexe a la fin de ce Tome.
p., fonction du surbaissscment CP, est :
pour les pleins cm tres : p = I
4
pour les arcs
56.
^>    OUJ. J../U1OOV.<VJO     .      A/.     ----     — - --------- — ------ ^      3 + 2 o-				
4				
* = - (1 - o- + a»).				
			Fonts - route	Fonts  de  chemin  dc*  fer
			0,15	0,20
	1/2 a 1/4 I/O		0,15 0,14	0,17 0,1(5
	1/8	ft — -	0,13	0,15
	1/10 1/12		0,12 0,11	0,14 0,13
des Ponts », Tome II, p. in et =i, Paris, Dunod, 1885.				
Pour <r
57. _ AUX arcs pou surbaisses, c'esl-a-dire de surbaissement v ^ .—-, oun, r \ >/•- ""Biii "" centre) > (50', il osl d'usago de donner la mcine epaisseur a la clef qu'au plein cinlre de meme rayon r, c'est-a-clire « (l + \/2 /• ).
Or, pour »> —\=-, los 6paisseurs donnees par les deux formules :
2 v 3                             ___                                  ,        .—.
6o = a (l + v/ 2 r.)                      Co = K (-I + V2 a/ /*
ne different que do quolques millimetres.
II est plus Himple d'appliquer la m6me, quel que soil le surbaissement.pied de coupe de plus que ce vingl-qitatrihne, el la * diminuer ensmte a rahon d'une ligm -pour chaque $ied d'ouverture des arches,... on peut donner UH -pen, moins de longueur de m coupe... lorsque les vo&tes sont en •plein cintre. »
